
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jo 9° : 126 

SÚMULA ON-LINE 


Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2020 Rodada: 13 

Jogo: Operário / PR X Vitória / BA 

Data: 02/10/2020 Horário: 19:15 Estádio: Germano Kruger / Ponta Grossa 


Arbitragem 

Arbitro: 

Thiago Luis Scarascati (CD / SP) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 1: 

Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA / SP) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 2: 

Alberto Poletto Masseira (AB / SP) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Quarto Arbitro: 

Cristian Eduardo Gorski da Luz (CD / PR) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Analista de Campo: 

Luís Marcelo Casagrande (CBF / PR) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 


Cronologia 


1 s Tempo 



2 S Tempo 


Entrada do mandante: 

19:05 

Atraso: Não Houve 

Entrada do mandante: 

20:14 

Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 

19:05 

Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 

20:15 

Atraso: Não Houve 

Início 1 g Tempo: 

19:15 

Atraso: Não Houve 

Início do 2 9 Tempo: 

20:17 

Atraso: Não Houve 

Término do I 9 Tempo: 

20:02 

Acréscimo: 02 min 

Término do 2 9 Tempo: 

21:07 

Acréscimo: 05 min 

Resultado do I 9 Tempo: 0X0 

Resultado Final: 

1 XI 


Relação de Jogadores 


Operário / PR 

N 2 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Thiago Braga 

Thiago Braga de Souza 

T(g) 

P 

153971 

2 

Savio 

Savio Alves Marchiote 

T 

P 

359819 

3 

Rafael Bonfim 

Rafael de Jesus Bonfim 

T 

P 

312847 

4 

Renie 

Renie Almeida da Silva 

T 

P 

181824 

5 

Mazinho 

Jose Osmar Ventura da Pa 

T 

P 

326805 

6 

Rafael 

Rafael Farias Peixoto 

T 

P 

163378 

7 

Lucas 

Lucas Rulian Lamoglia 

T 

P 

296314 

8 

Tomas Bastos 

Tomas Almino Bastos ... 

T 

P 

309584 

9 

Roger 

Roger Rodrigues da Silva 

T 

P 

155541 

10 

Marcelo 

Marcelo Oliveira Pinto 

T 

P 

341345 

11 

Clayton 

Clayton da Rosa Peixoto 

T 

P 

330413 

12 

Rodrigo 

Rodrigo Viana da Con ... 

R(g) 

P 

298952 

13 

Juan 

Juan Sebastian Camps So: 

R 

P 

172531 

14 

Alex Silva 

Alex da Silva 

R 

P 

345933 

15 

Jorge Joa 

Jorge Andrés Roa Jimenez 

R 

P 

622068 

16 

Fabio 

Fabio da Silva Calonego 

R 

P 

418480 

17 

Julinho 

Julio Cesar Godinho ... 

R 

P 

177469 

18 

Pedro Ken 

Pedro Ken Morimoto M ... 

R 

P 

170095 

19 

Rafael Cho ... 

Rafael Batista 

R 

P 

177920 

20 

Jefinho 

Jefesson Vieira Eufrazio 

R 

P 

459450 

21 

Maranhão 

Francinilson Santos ... 

R 

P 

303766 

22 

MATHEUS 

Matheus Diogo Desevi... 

R 

P 

602309 



Vitória / BA 

N 2 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Ronaldo 

Ronaldo de Oliveira ... 

T(g) 

p 

369161 

2 

Jonathan B ... 

Jonathan Ferreira da ... 

T 

p 

343392 

3 

Wallace Reis 

Wallace Reis Silva 

T 

p 

166649 

6 

Guilherme ... 

Guilherme Ribeiro Rend 

T 

p 

454527 

7 

Fernando Neto Fernando Jose da Cun ... 

T 

p 

321820 

10 

Alisson Fa ... 

Alisson Alves Farias 

T 

p 

345876 

28 

Carroll 

João Victor Carroll ... 

T 

p 

527047 

50 

Carleto 

Thiago Carletti Alves 

T 

p 

183853 

77 

Ewandro 

Ewandro Felipe de Li... 

T 

p 

344841 

84 

Marcelo 

Marcelo Nascimento d ... 

T 

p 

152877 

89 

Junior Viçosa 

Luiz Severo Junior 

T 

p 

293172 

13 

Cesar 

Cesar Augusto Soares... 

R(g) 

p 

409084 

4 

Mauricio 

Mauricio Donizeti Ra ... 

R 

p 

169728 

8 

Gerson 

Gerson Alencar de Li... 

R 

p 

147495 

15 

Lucas Cândido 

Lucas Cândido Silva 

R 

p 

324805 

18 

Juninho Qu ... 

Pedro Julião Azevedo ... 

R 

p 

179811 

19 

Jordy Caicedo 

Jordy Josue Caicedo ... 

R 

p 

675188 

21 

Mateusinho 

Mateus Gustavo Sales... 

R 

p 

526893 

26 

Leandro Silva 

Leandro da Silva 

R 

p 

178723 

30 

Leocovick 

Leonardo Leocovick 

R 

p 

434873 

45 

Gabriel Fu ... 

Gabriel Vinicius de ... 

R 

p 

466733 






T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Operário / PR 

Vitória / BA 

Técnico: 

Gerson Luiz Gusmão 

Técnico: 

Bruno Marques Fernandes Pivetti 

Auxiliar Técnico: 

Diego Albrecht 

Auxiliar Técnico: 

Gabriel Eloi Oliveira 

Médico: 

Jose Augusto Bach Neto 

Médico: 

Marcelo Midlej Reis 

Treinador De Goleiros: 

Osmar Da Silva Pereira 

Treinador De Goleiros: 

Luciano De Oliveira Junior 

Preparador Físico: 

Carlos Eduardo Maus 

Preparador Físico: 

Ednilson De Sena Goes 

Massagista: 

Jeferson Lourenco Da Silva 

Massagista: 

Michel Aguiar Dos Santos 


Gols 

Tempo 

1T/2T 

N e 

Tipo 

Nome do Jogador 

Equipe 

08:00 

2T 

77 

NR 

Ewandro Felipe de Lima Costa 

Vitória/BA 

+1 

2T 

20 

NR 

Jefesson Vieira Eufrazio 

Operário/PR 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 

Tempo 

1T/2T 

N a 

Nome do Jogador 

Equipe 

30:00 

1T 

77 

Ewandro Felipe de Lima Costa 

Vitória/BA 


Motivo: Al .2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por atingir a 
perna de seu adversário de forma temerária na disputa da bola. 


39:00 2T 17 Julio Cesar Godinho Catolé Operário/PR 

Motivo: A3.3. Chutar a bola para longe ou carrega-la com as mãos depois de o árbitro ter paralisado o jogo - Por chutar a bola para 
longe após o jogo estar paralisado. 


Cartões Vermelhos 

NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 


Informo que foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma as vítimas da covid-19. 
informo que as taxas de arbitragem não foram pagas. 


Motivo de atraso no início e/ou reinicio, e de acréscimos: 

acréscimos de 2 minutos no primeiro tempo e 5 minutos no segundo tempo, devido a retira de atletas supostamente lesionados, substituições e atendimento ao 
goleiro. 




Substituições 

Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

10:00 

2T 

Operário/PR 

20 - Jefesson Vieira Eufrazio 

9 - Roger Rodrigues da Silva 

10:00 

2T 

Operário/PR 

19 - Rafael Batista 

11 - Clayton da Rosa Peixoto 

12:00 

2T 

Vitória/BA 

4 - Mauricio Donizeti Ramos Junior 

3 - Wallace Reis Silva 

27:00 

2T 

Operário/PR 

18 - Pedro Ken Morimoto Moreira 

8 - Tomas Almino Bastos da Silva 

27:00 

2T 

Operário/PR 

17 - Julio Cesar Godinho Catolé 

6 - Rafael Farias Peixoto 

34:00 

2T 

Vitória/BA 

8 - Gerson Alencar de Lima Junior 

84 - Marcelo Nascimento da Costa 

34:00 

2T 

Vitória/BA 

21 - Mateus Gustavo Sales de Jesus 

10 - Alisson Alves Farias 

39:00 

2T 

Vitória/BA 

15 - Lucas Cândido Silva 

6 - Guilherme Ribeiro Rend 

39:00 

2T 

Vitória/BA 

19 - Jordy Josue Caicedo Medina 

77 - Ewandro Felipe de Lima Costa 

40:00 

2T 

Operário/PR 

21 - Francinilson Santos Meireles 

10 - Marcelo Oliveira Pinto 
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